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Proces-verbaal van het centraal stembureau inzake de telling en controle van 
een inleidend verzoek tot het houden van een gemeentelijk raadgevend 
referendum. 

Het centraal stembureau heeft voor het houden van een gemeentelijk raadgevend referendum in de 
gemeente Zwolle overeenkomstig artikel 5 lid, eerste lid van de Referendumverordening 2010 de inge¬ 
diende verzoeken voor een inleidend verzoek geteld en gecontroleerd alsmede het inleidend verzoek 
beoordeeld. 

Het betreft het inleidend verzoek tot het houden van een gemeentelijk raadgevend referendum over 
het volgende (concept) raadsbesluit: 

In te stemmen met de vestiging van een asielzoekerscentrum in Zwolle op de gehele locatie aan de 
Dokter van Thienenweg 1 met een aantal van maximaal zeshonderd vluchtelingen voor een periode 
van maximaal vijftien jaar. 

De verzoeken zijn ingediend op vrijdag 15 april 2016 en daarmee is voldaan aan de termijn genoemd 
in artikel 4, lid 2 van de Referendumverordening 2010. 

De voorzitter van het centraal stembureau heeft ongeldig verklaard de verzoeken die: 

a. zijn ingediend door een persoon die daartoe ingevolge artikel 13 van de Referendumverordening 
2010 niet gerechtigd is; 

b. niet volledig zijn ingevuld; 

c. niet door de verzoeker zijn ondertekend; 

d. afkomstig zijn van een verzoeker die meer dan één verzoek heeft ingediend tot het houden van 
een referendum over hetzelfde besluit. 

e. zijn ingediend nadat de termijn, bedoeld in artikel 4 van de Referendumverordening 2010, is ver¬ 
streken; 

De reden van de ongeldigverklaring van het verzoek werd hierop aangetekend. 


Het verzoek moet worden ondersteund door een aantal kiezers dat tenminste gelijk is aan 0,15 % van 
het totaal aantal kiesgerechtigden van de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing. 

Bij de laatstgehouden verkiezing voor de leden van de gemeenteraad in 2014 werd het aantal kiesge¬ 
rechtigden vastgesteld op: 95607. 

Het vereiste aantal inleidende verzoeken voor het houden van een gemeentelijk raadgevend referendum 
is derhalve ten minste: 144. 

Het Centraal Stembureau heeft vervolgens de volgende aantallen vastgesteld: 

a. aantal geldige verzoeken 144 

b. aantal ongeldige verzoeken 0 

De voorzitter van het centraal stembureau stelt vast dat daarmee is voldaan aan de vereisten genoemd 
in artikel 4, lid 3 van de Referendumverordening 2010. 

Het inleidend verzoek is: 

toegelaten 

Plaats: Zwolle 

Datum: 18 april 2016 
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